1
a) a+b = (3+1;0+2;7+0) = (4;2;7)

b) 2a = (2×3;2×0;2×7) = (6;0;14)

c) 2a-3b = (6-3×1;0-3×2;14-3×0) = (3;-6;14)
2 
Для того, щоб знайти скалярний добуток векторів AB і AC, спочатку потрібно знайти їх координати за формулою: AB = B - A, AC = C - A. Задані точки A(2;0;-1), B(1;3;0) і C(0;-1;2), тому маємо: AB = (1;3;0) - (2;0;-1) = (-1;3;1), AC = (0;-1;2) - (2;0;-1) = (-2;-1;3). Тепер можемо обчислити скалярний добуток за формулою: AB · AC = (-1;3;1) · (-2;-1;3) = -1 · -2 + 3 · -1 + 1 · 3 = 2 - 3 + 3 = 2. Отже, скалярний добуток векторів AB і AC дорівнює 2
3
Вектори a(3;-2;1,5) i b(-7;0;14) є перпендикулярними, якщо їх скалярне добуток дорівнює нулю. Скалярний добуток векторів можна знайти за формулою:
a⋅b=a1​⋅b1​+a2​⋅b2​+a3​⋅b3​
Підставляючи координати векторів a i b, отримуємо:
a⋅b=3⋅(−7)+(−2)⋅0+1,5⋅14=−21+0+21=0
Отже, вектори a i b є перпендикулярними, оскільки їх скалярний добуток дорівнює нулю.

